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Akuku 


L'akuku es una lenga edoïda parlada en Nigèria. Per Blench 
(2019), l'akuku fa partida d'un continuum dialèctal amb 
l'idesa '' e l' okpe ^ 2 l 

Aquelas lengas fan partida del grop de las lengas edoïdas 
del nòrd-oèst. Una autra lenga, del grop edoïd del sud-oèst 
pòrta tamben lo nom d'okpe. 

Localisacion 


L'akuku es parlat dins la zòna de govèrn local d'Akoko-Edo 
de l'Estat d'Edo^l 

Referéncias 


1. La basa de donadas Ethnologue atribuís un còdi 
ISO, ids, a l'idesa. 
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Estatut oficial 

ISO 639-3 

ayk (http://www.sil.or 
g/iso639-3/document 
ation.asp?id=ayk) 

(en) 


2. Blench 2019, p. 81. 
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